928            SUR LA TEMPERATURE DES HABITATIONS

elle est d'autant moinclre que le point est plus eloigne de la surface
interieure.

4. II y a done deux effets distincts a considered L'un est 1'echauffe-
ment progressif de Fair et des differentes parties de I'enceinte qui le
contient; 1'autre est le systeme final de toutes les temperatures deve-
nues fixes. C'est I'examen de ce dernier etat qui est 1'objet special de-
la question.'

Alaterite, les temperatures ne peuvent jamais atteindre a ces der-
niferes valeurs, car cela n'aurait lieu exactement qu'en supposant le
temps infini; mais la difference devient de plus en plus insensible,
comme le prouvent toutes les observations. II faut seulement remar-
quer que I'etat final a une propriete qui le distingue, et qui doit servir
de fondement au calcul. Elle consiste en ce que cet etat peut subsister
de lui-meme sans aucun changement, en sorte qu'il se conserverait
toujours s'il etait d'abord forme.

II en resulte que, pour connaitre le systeme final des temperatures,
il suffit de determiner celles qui ne changeraient point si elles etaient
etablies, en supposant toujours que le foyer retient une temperature
invariable, et qu'il en est de meme de Fair exterieur. Supposons que
Ton divise I'enceinte solide en une multitude de couches extremement
minces, dont chacune est comprise entre deux bases paralleles aux
surfaces de I'enceinte; on considerera separement I'etat de 1'une de
ces couches. II resulte des remarques precedentes qu'il s'ecoule con-
tinuellement une certaine quantite de chaleur a travers chacune des
deux surfaces qui terminent cette tranche. La chaleur penetre dans
1'interieur de la tranche par sa premiere surface, et, dans le meme
temps, une partie de celle que cette masse infiniment petite avail
acquise auparavant en sort a travers la surface opposee. Or il est
evidemment necessaire que ces flux de chaleur soient egaux pour que
la temperature de la tranche ne subisse aucun changement. Cette
remarquefait connaitre en quoi consiste I'etat final des temperatures
'                        et comment il differe de I'etat variable qui le precede.               la premiere surface; enfin la seconde surface est plus echauffee que
